ANTONI 


BIERON 


BYLY OFICER W.P., ODZNACZONY KRZYZEM WALECZNYCH, BRAZOWYM 
i SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI 
NAJDROŻSZY MĄŻ, OJCIEC I DZIADEK 


przeżywszy lat 60, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zmarł dnia 11 października 1971 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie we środę dnia 13-go bm. 
o godzinie 13-tej w kościele parafialnym w Bieńczycach, po czym nastąpi przewiezienie zwłok 


na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarz w Grebalowie, o czym zawiadamiają pogrążeni 
ru 


w gtebokim smutku i zalu: 


e m no 


ŻONA, DZIECI, WNUKI I RODZINA. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUG KOMUNALNYCH D. Z, 9676/71 - M-4(8268) - 50 
w Krakowie 
Punkt Usługowy Nr 1, Rakowicka 26, tel. 579-21 


